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CABAN 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC i DZIADZIUŚ 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK KLINIKI 
GASTROENTEROLOGICZNEJ COLL. MED. UJ w KRAKOWIE 


przeżywszy lat 55, po ciężkiej chorobie, opatrzony 
Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 17 listopada 1997 r. 


MSZA SWIETA ZAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w czwartek 
dnia 20 listopada 1997 r. o godz. 10.00 w kościele w Bronowicach Wielkich, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobowca rodzinnego 

na cmentarzu w Bronowicach Wielkich ul. Ojcowska, o czym zawiadamiają 
pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI, WNUCZKA i RODZINA 
Prosimy o nieskładanie kondolencii. 


